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は じ め に 


ロシア 球 の Electro-Harmonix プラ ンド か ら は 新 
製品 が 次 々 と 意欲 的 に 発表 きれ て いま す が , 5 月 に 入 
っ て また し て も 新型 管 が 発表 きれ まし た . 

今回 発表 きれ た 球 は , 6 CA 4/EZ 81 相当 管 の 6 
CA 4EH と いう 球 で , 現代 管 (現行 製品 ) と し て は , 
初め て の MT 管 タ イプ の 整流 管 で す . 

秋葉 原 の 一 部 の 販売 店 の 店 頭 に は 5 月 下旬 か ら 並 ん 
で いま す が , 出荷 元 の 米国 New Sensor 社 の ホー ムペ 
ー ジ 上 の カタ ログ に は 6 月 中 旬 に な っ て よう や く 登 場 
まし た 。 

私 が 知る 限り , 旧 ソ 連 時 代 を 含め て ,。 ロシア で は , 
これ まで 6 CA 4/EZ 81 は 製造 きれ な か っ た 模様 で , 
この 球 は 欧米 の 製品 を 手 本 に し た 全く の 新規 設計 品種 
で は な いか と 思わ れ ま す . 

現品 に 表示 され た デー トコ ー ド か ら 判 断 す る と , 6 
CA 4-EH は 2003 年 の 11 月 頃 か ら 製 造 が 始ま っ た 
まつ の: 容 ず 。 

構造 的 特徴 

まず 。 外観 か ら 見 て みる と ,。 バ ルプ ブ の 全長 は オリ ジ 
ナル : Philips-EZ 81 に 比べ て 約 3 mm 程 短 く な っ 
て いま す が , 反対 に 直径 は 他 の ロシア 球 同様 に や や 太 
め と な っ て いま す . ちな み に 6 CA 4-EH は , ロシア 製 
の EL 84 (Sovtek-EL 84 や Electro-Harmonix : EL 84- 
EH) と 同じ サイ ズ で す . 

管 避 に は 6CA4EH の 型番 と Electro-Har- 
monix の ブラ ンド 名 に 原産 国名 と デー トコ ー ド (0311) 
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が 黒 イ ンク で 印字 きれ て いま す . 


この 4 桁 ( デ ー ト コー ド か ら 判 断 す る と ,。 6 CA 4- 
EH は 2003 年 の 11 月 頃 か ら 製 造 が 始ま っ た よう で 
す . 

ボタ ン ・ ス テム は 透明 度 が 高く 。 ス テム か ら 電 極 に 
向かっ て 立ち 上 が っ た 銅 色 の リー ド が 印象 的 で す . 

ピン は ロシア 球 独特 の 先 の 失っ た タイ プ で ,。 メッキ 
処理 され た ピン の 表面 は 銀色 に 輝い て いま す . 

続い て 内 部 構造 を 観察 し て みる と, 電極 の 大 き さ は 
オリ ジ ナ ル : Philips-EZ 81 と ほぼ 同じ で す . 

電極 中 心 部 を 垂直 方 向 に 侍 く カソード を 軸 に し て , 
横 か ら 見 る と コ の 字 伏 を し た プレ ー ト が 上 下 か ら 直 交 
し て 十字 型 に 組み 合わ きっ た 電極 構造 と な っ て いま 
す . 

表面 が 灰色 の プレ ー ト は アル ミク ラッ ド 鉄 板 製 で , 
コ の 字 状 に プレ ス 加 工 さ れ た 2 枚 の プレ ー ト 材 が 片側 
4 箇所 ずつ カシ メ 止 め さ れ て 組み 立て られ て いま す . 

プレ ー ト の 端 部 は 外側 に 向かっ て 90 切り 広げ られ 
て いて , 灰色 の プレ ー ト 材 の 裏面 の 金属 色 を し た 部 分 
が 表面 に 覗い て いま す . 

正面 か ら 見 る と 1 の 字 型 を し た この プレ ー ト の 端 部 
の 折り 返し 部 分 の 横幅 は , 真ん中 の 細い と ころ で も 約 
5 mm も あり , 放熱 フィ ン と し て も 機能 し て いま す . 

2 つの ユニ ッ ト の プレ ー ト を 十字 型 に 組み 合わ せ た 
電極 構造 と プレ ー ト の 端 部 を 外側 に 切り 広げ て いる 
の が どう や ら 6 CA 4-EH の 特徴 の よう で 。 オリジナ 
ル : Philips-EZ 81 や Telefunken-EZ 81 に は 見 ら 
れ な い 構 造 で す (ちな み に バ ルプ が ロシア 球 に 比べ て 細め 
な Philips や Telefunken の EZ 81 に は プレ ー ト に は , 1 ユ 
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オリ ジ ナ ル よ りや や 短め の バル プ 


カソード 


8 本 の 爪 が 付い た 上 下 マ イカ 


カシ メ 上 止め され た 
二 枚 の プレ ー ト 材 


Geooco ャ CM RM 


ER 
ae に や 
いみ ヘ の で 


@ 6CA 4-EH の 内 部 イラ スト ( 儲 者 ) 


ニッ ト あ た り 長 短 合 わせ て 4 枚 の 放熱 フィ ン が 設け られ て 
いま す が , 狭い 真空 容器 の 中 で 放熱 効果 を 上 げ る た め に , 2 
つの プレ ー ト を 上 下 か ら 組 み 合わ せ た 際 に , お 互い の プレ 
ー ト に 4 枚 ギ ずつ セッ ト さ れ た 放熱 フィ ン が 45* 間 隔 で 全 周 
に わた っ て 位置 する よう な 複雑 な 構造 に な っ て いま す )。 

6 CA 4-EH は , 私 の 記憶 に よる と , 構造 的 に は , か 
つて チェ コス ロバ キア 時 代 の Tesla で 製造 され て い 
た EZ 81 に 非常 に よく 似 て いま す . 

全体 的 な 印象 と し て は , EZ 81 の 弟分 に あたる 一 回 
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皿 状 の ゲッ ター 人 台 


プレ ー ト 端 部 の 舌 片 を 折り 曲げ て 
マイ カ に 固定 し た 堅固 な 構造 


アル ミク ラッ ド 鉄 板 製 の プレ ー ト 
(表面 は 灰色 ) 


コ の 字 状 の プレ ー ト を 上 下 か ら 
組み 合わ せ た 電 極 構造 


90” 切り 開か れ た プレ ー ト 端 部 
(銀色 ) 


MaePhowum fhY 


(メッ キ 処 理 済 ) 


り 小 型 の 全 波 整流 管 : EZ 80 (6 V4: 最 大 DC 出力 90 
mA) の 電極 を を の まま サイ ズ ア ッ プ し た よう な 感じ の 
球 で す . 

続い て 。 二 つの プレ ー ト を 垂直 に 串 の よう に 貫い て 
いる カソード は 直径 約 3 mm の 円 箇 状 で , 電極 中 央 部 
の 隙間 か ら は 白い カソード ・ コ ー テ ィング が よく 見 え 
ます . 点火 時 に は この 太い カソード が 滴る よう な 赤い 
色 に 灯っ て 何と も いい 感じ で す . ヒー タ は オリ ジ ナ ル 
同様 に スパ イラ ル 巻 き の コ イル ・ ヒ ー タ で す . 
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最大 定格 


和 失 頭 耐 逆 電 圧 (波高 値 


和 失 頭 プレ ー ト 電流 


( 各 ユ ニッ ト 毎 ) 
150Q 200Q 


動作 例 (コン デン サ 入 力 ) 


交流 プレ ー ト 供給 電圧 350V 


( 各 ユ ニッ ト 毎 ) 


実効 プレ ー ト 電源 イン ピー ダン ス 


( 各 ユ ニッ ト 毎 ) 
入力 コン デン サ 容 量 50uF 


直流 出力 電流 1 
直流 出力 電圧 


< 第 1 表 > 6 CA 4-EH の メー カー 発表 規格 
一 切 発生 し ませ ん で し た の で ,。 オリジナ ル と 同等 の ス 
ペッ ク を 持っ て いる と みな し て 構わ な いか と 思い ま 
宏 。 


まとめ 


EZ 81 は , Philips が 1950 年 代 半ば 頃 に 開発 し た 全 
波 整 流 管 で , 後に 米国 EIA に 登録 きれ て 6 CA 4 の 型 
番 が つき まし た . 

EZ 81/6 CA 4 は ,。 MT 管 タ イプ の 小柄 な サイ ズ な 
が ら 。 5 Y 3 並み の 150 mA の 大 出力 が 少な い ヒ ー タ 
ー 電 力 (6.3 V/1 A) で 得 ら れる パー ビア ンス の 高い 優 
秀 な 球 で , 欧米 や 日 本 で も 大 量 に 生産 され 。 オー ディ 
オ 機 器 等 で 数 多く 使わ れ ま し た . 

し か し , 開発 され た 時 期 が 遅かっ た こと も あっ て 。, 
活躍 し た 時 期 は 意外 と 短く 60 年代 に 入っ て 真空 管 が 
半導体 に 主役 の 座 を 譲る と , 電源 の ダイ オー ド 化 の 波 
に 押さ れ て , 他 の 整流 管 と 同様 に 表 舞 台 か ら 姿 を 消し 
まじ だ 。 

その 後 40 年 を 経た 現在 で は , EZ 81/6 CA 4 を 使う 

会 は 自作 オー ディ オ の 世界 で も あま りあ り ま せん 
が , それ で も 電子 楽器 の 世界 で は , EL 84/6 BQ 5 と コ 
ン ビ を 組ん で ,。 ギタ ー・ ア ンプ 等 で 保守 用 を 含め て 使 
われ て いま す . 

また だ た, か つて ヴィ ン テ ー ジ 時 代 に 大 量 に 生産 され た 
スト ッ ク も , 40 年 経っ た 今 と な っ て は 市 場 か ら め っ き 

り と 少な く な り , 最近 で は Philips や Mullard, 
Siemens。 Telefunken, 松下 と いっ た 著名 な ブラ ンド 
の 製品 は 入手 困難 に な っ て きま し た . 

加え て , 現代 管 を 生産 し て いる どの メー カー も , こ 
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oe) 
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347V 


@ 左 : 6CA4-EH, 右 : テレ フン ケン EZ 81. 少し EZ 81 の 方 が 管 径 が 細 
い . ピン 引出 し 部 の 処理 も 異 っ て いる . 


れ ま で 同種 の MT 管 タ イプ の 整流 管 を 製造 し て いな 
か っ た た め , 供給 は ます ます 先細り 状態 に な っ て いま 
< 

今回 , Electro-Harmonix プラ ンド か ら 6CA4- 
EH が 登場 し た 背景 に は , 恐らく 電子 楽器 の 分 野 で の 
オリ ジ ナ ル 管 の 枯 潟 に 対す る 代替 品 の ニー ズ に 応え る 
目的 が あっ た の で は な いか と 思い ます . 

整流 管 は , 出力 管 や 電圧 増幅 管 と ら っ た , アン プ を 
構成 する 他 の 品種 の 球 に 比べ て 寿命 が 比較 的 短い と い 
う 宿 命 を 負っ て いる た め ,。 ス ペア 球 の 確保 が 悩み の 種 
で す が , この た び の 6 CA 4-EH の 登場 は 。 この よう な 
悩み を お 持ち の ユー ザー に と っ て 朗報 で は な いか と 思 
いま す . 

また , 整流 管 に は シリ コン ・ ダ イオ ー ド で は 得 ら れ 
な い 真 空 管 独特 の 「 持 ち 味 | が あり ます の で , 今 6 
た に 6 BM8 や 6 BQ) 5 で 小型 アン プ を 組 も うと 考え 
て いる 方 に と っ て も , 容易 に 入手 可能 な 小型 整流 管 の 
登場 は 。 アン プ の オー ル 真 空 管 化 を 図れ る の で , 興味 
を そそ る ニュ ー ス で は な いか と 思い ます . 

私 は 真空 管 が 大 好き な の で , 真空 管 ア ンプ を 組む 際 
は どれ も 電源 部 に 整流 管 を 採用 し て いま す . 

今回 の 6 CA 4-EH の 動作 テス ト に 用 いた 6 BM 8 
シン グル ・ ス テレ オア ンプ や 6 BQ 5 シン グル ・ ス テレ 
オア ンプ に は ,。 か つて 秋葉 原 で 偶然 安価 に 入手 で きた 
Telefunken-EZ 81 を セッ ト し て ずっ と 使い 続け て 
きま し た が , EZ 81/6 CA 4 自体 が 秋葉 原 で も 最近 見 
か け な く な っ て きた た め , さす が に スペ ア 球 の 確保 が 
心配 に な っ て いま し た . 

いずれ は SBD (ショ ッ ト キ ー・ バ リア ・ ダ イオ ー ド ) 
に 直列 に 抵抗 繋い で MT-9 P プラ グ 上 に 組み 立て 
た 「 代 用 整流 管 」 に 置き 換え る こと も 考え 始め な けれ 
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